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FOR IMMEDIATE RELEASE M.N. Srikanta Swamy appointed 
dean of engineering at 
Concordia University 
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Montreal, Quebec, August 11, 1977 -- M.N. Srikanta 
Swamy, 42, Chairman of Concordia University's electrical en- 
gineering department, has been appointed dean of the univer- 
sity's Faculty of Engineering. 


Dr. Swamy, whose appointment was ratified today by 
the Board of Governors, replaces Clair Callaghan, who has left 
the university to become president of Nova Scotia Technical 
College in Halifax. 


Dr. Swamy has published more than 100 papers on his 
research in electrical engineering and is currently engaged 
in research on digital filters, computer aided circuit design 
and multi-variable networks. 


The newly-appointed dean received his B.Sc. at the 
University of Mysore, India, in 1954. In 1957, he received 
a diploma in electrical communication science at the Indian 
Institute of Science at Bangalore. 


In 1960, Dr. Swamy received his M.Sc. at the Univer- 
sity of Saskatchewan and in 1963 obtained his Ph.D. there. 
Both degrees are in electrical engineering. 


After brief stints in research posts in India and 
western Canada, Dr. Swamy went to the University of Saskatchewan 
in 1965 as an assistant professor. A year later he moved to 
Nova Scotia Technical College. 


Dr. Swamy came to Sir George Williams University (now 
Concordia) in 1968 when he was appointed professor in the 
electrical engineering department. He became chairman of that 
department two years later. 


Dr. Swamy is completing a major book on graphs, networks, 
and algorithms. It will be published next spring. 
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A PUBLIER IMMEDIATEMENT M. N. Srikanta Swamy nommé 
doyen de la Faculté de génie 


de 1'Université Concordia 
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Montréal, Québec, le 11 aoGt 1977 -- M. N. Srikanta Swamy, A4gé de 42 
ans, directeur du Département de génie électrique de ]'Université Concordia, 
a 6té nommé doyen de la Faculté de génie de cette Université. 


M. Swamy, dont Ja nomination a 6té approuvée aujourd'hui par Je Con- 
seil d'administration, remplace Clair Callaghan, qui a quitté ]l'Université 
pour devenir président du Nova Scotia Technical College d'Halifax. 


M. Swamy a publié plus de 100 travaux de recherche en génie électrique 
et il effectue présentement des recherches sur les filtres numériques, sur la 
conception de circuits électroniques et sur les réseaux multi-variables. 


Le nouveau doyen a recu son baccalauréat en sciences de 1'Université de 
Mysore, Inde, en 1954. En 1957, i1 a recu un dipl6me en sciences des commu- 
nications électriques 4 1'Institut indien des sciences de Bangalore. 

En 1960, M. Swamy a recu sa maftrise en sciences a 1'Université de la 
Saskatchewan et en 1963 il y a obtenu son doctorat. Ces deux grades étaient 
en génie électrique. 

Aprés avoir occupé pendant peu de temps des postes de recherche en Inde 
et dans l'ouest du Canada, M. Swamy a 6té professeur adjoint a l'Université de 
la Saskatchewan en 1965 puis au Nova Scotia Technical College l'année suivante. 

M. Swamy est arrivé a 1'Université Sir George Williams (maintenant Con- 
cordia) en 1968 of i] a été nommé professeur titulaire au Département de génie 
électrique. Deux ans plus tard i] devenait directeur de ce département. 


M. Swamy termine présentement un livre important sur les graphiques, 
les réseaux et les algorithmes, qui sera publié le printemps prochain. 
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